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Executive Office of Health and Human Services 
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JOHN AUERBACH 
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Katherine Sarmini 

Assistant District Attorney, Essex County 
Ms. Sarmini, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’ 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample #’s 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 
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Boston Drug Laboratory 

Tel (617) 983-6622 

Fax (617) 983-6625 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute 

Anilierst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 

Fax (413) 545-2608 

Boston Hours 


Amherst Hours 



Description of Items Submitted 


Gross Weight 


Lab Number 












Date Analyzed: 


City: Lawrence Police Dept, 


Officer: 
Def: 
Amount 
No. Cont: 
Date Rec'd: 
Gross Wt, 


Prelim: 


Detective Burke 


2 Cont: pb 
11/09/2010 
2.29 




| / 

{ V- 


Subst: RES 


Findings: 




City: Lawrence Police Dept. 


Date Analyzed: 


Officer: Detective Burke 



Amount: 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 11/09/2010 
Gross Wt.: 3.12 


Prelim: 


0 



Subst: SUB 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Testsff 


Findings: coca.^ 


i 

d4 



City: Lawrence Police Dept. 


Date Analyzed: \ 2."\b-vO 


Officer: Detective Burke 
Def: 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 7 Cont: pb 


Date Rec'd: 11/09/2010 
Gross Wt.: 7.99 


No. Analyzed: [ 

Net Weight: Q.QQn 


# Testsrr, 




IKLi 


U 


Prelim: 



Findings: CoC.<xCu 
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PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate j_ l 



Marquis 


Froehde's 


Gold 

Chloride 


>crvstalllne Tests 

_+_ 

TLTA ( ) 4 ' 

OTHER TESTS 



MS i 

OPERATOR_ 1 

\sp 

i _ za _ 

DATE l 

m 

IBP 

m 

T 

^ i 



Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



PRELIMINARY TESTS 



PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 



Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\12_15_10\760913.D 
KAC 

15 Dec 2010 14:50 

BLANK 

1 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance TIC: 7609!3.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


760913.D Fri May 18 13:29:42 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\l2_15_10\760914.D 
KAO 

15 Dec 2010 15 : 03 

COCAINE STD 

14 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


T!C 760914 DWata ms 


2000000 

1500000 


4.712 


1000000 

500000 

0 t~| ~r~T~ r *i~J~~rT ~ ^r~r~ iT~T~i ~pr~r~r T~ j ~r~r~ r ~ r T~T^^TT~T~rT 7 t i • i i r j i t i t j 1 i t i ) : i i i | i i ’ i | i i i i | t i i i | r i i TfTT 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8,00 8.50 9,00 9,50 


T 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,712 

2252301 

100,00 

100.00 


760914.D Fri May 18 13:29:47 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\12 15 

10\760914.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

15 Dec 2010 15:03 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

14 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.71 C 

:\Database\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


8|2 


Average of 4.675 to 4.845 min.: 760914.D\data.ms (-) 
182 


Abundance 

! 
j 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

Abundance #29: COCAINE 


I £5 68 

- Mm* 


105 


122 


198 


272 


303 


, T i 


i, ,|. 135 1 ® 6 J 1 214 230244 259 I 288 f. 341 392 

rV^irrrVjT-T^r^riTfh-r ‘ * f rn -prrrr-fT rh-j'rrrTj'rm T T-iinpii-r-pnn--rT--j- 


r r ' 1 '"p 


T 


80 

60 

40 

20 


42 


182 


m/z-> 


•p- 


55 88 


T' 


105 


122 i 198 

! 135 152166 | | 214 ; 

•'jin i V 'j " V "r r V 'p r r r- pr - n ijrmpTrTi 


303 

272 
244 259 l 

rp r r rr prr f T | i r r-r p-i 


r r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


760914 ,D 


Fri May 18 13:29:48 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\12_15_10\760917.D 

KAC 

15 Dec 2010 15:40 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 760917.DWata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


760917.D Fri May 18 13:29:59 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4~2010\SYSTEM7\12_15_10\760918.D 

KAC 

15 Dec 2010 15:53 

BIO -12 978 
KAC 
18 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000 

1000000 

500000. 

0 


4.?07 


TIC: 760918.D\da!a.ms 


3.886 


"TTn [ TT T I I TT 1 I I I I I I I T 1 I I n T T 




TTTTrmTrr 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.886 

165527 

9.54 

10.55 

4.707 

1569590 

90.46 

100.00 


760918.D Fri May 18 13:30:02 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\12_15_10\760918.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 15 Dec 2010 15:53 

Sample Name : BHHBHBHEB 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 18 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW__TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3,89 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-bj thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 96 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 95 


Abundance Average of 3.854 io 4.019 min.: 760918.D\data.ms (-) 

148 



Abundance 


! 

! 


#59447: lmidazo[2 1 'Ub]£hiazofe t 2 > 3,5 l 6-ietrahydro-6-phenyh (S)* 
148 204 



20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


760918.D Fri May 18 13:30:03 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4 - 2010\SYSTEM7\12__15___10\760918 . D 
KAC 

15 Dec 2010 15:53 


KAC 
18 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.71 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


42 


Abundance 

sol 

60 

40 

20 

O'l ~|!4* 

m i?,~> 40 

Abundance 

80 

60 ! 

40 


20 


$ 


Average of 4.675 to 4.860 min.: 760918.D\data.ms {-) 
182 


55 67 ! 

i.iikl i.ll,Jiii 


94 


105 


122 


138 166 | 


198 


208 221 


60 


80 


8? 


“ft- 

100 120 140 160 180 200 220 


#29: COCAINE 


272 

244 259 I, 288 


303 


240 


260 -280 300 


182 


42 


55 Q8 


94 


105 


122 


135 

-n 'l i i ‘ l" i | it i i I ’ 1 


198 


214 


m !z-> 


40 


60 


80 


100 120 140 160 180 


200 220 


244 259 


272 


303 


T 


T 


T 


240 260 280 


300 


760918 ,D 


Fri May 18 13:30:03 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\12 15 10\760919.D 

Operator : 

KAC 

Date Acquired : 

15 Dec 2010 16:06 

Sample Name : 

BLANK 

Submitted by : 

KAC 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 

Integrator : 

RTE 


Abundance TIC: 760919.D\data.ms 



Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


760919.D Fri May 18 13:30:07 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\12_15_10\760920.D 
K.AC 

15 Dec 2010 16:18 


KAC 
20 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

i 

3000000-; 


TIC. 760920.D\da!a.ms 

4tl 2 


2000000 

1000000 


Time-> 


3.886 

0 ' ■ "| r i" ■ - ^ J ^-"-n T r-- r ---riTr i TT TirrrT ^TT I T T rrT T TT T | : r rrj T I TT j : rr T | TTT ' | l ! T - | TTT-JTT-’ T 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 6.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7,50 8,00 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 886 

300218 

7.96 

8.65 

4.712 

3471651 

92.04 

ICO.00 


760920.D Fri May 18 13:30:11 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4 - 2 010\SYSTEM7\12__15_10\76 09 2 0 . D 
KAC 

15 Dec 2010 16:18 


KAC 

20 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L, 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.89 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6 -tet 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 


014769-73-4 98 
006649-23-6 97 
014769-73-4 97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


m!z~> 


Average of 3.854 to 4.029 min.: 760920.D\data.ms (-) 
148 


204 


73 


51 


41 


63 


101 121 


89 


A 1 


111!;, 


132 


162 


176 


245 


l ‘ | l T 1 I . ' . T 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 


281 

T T rm T r 

260 280 


Abundance 

80 

60 

40 

201 


0 


rr !z- 


#59447: lmid3zo(2,1-b]thiazoie, 2,3,5,6-tetrahydro-6-pheny1-, (S)- 

148 204 


73 


28 39 


15 


63 


101 


89 


121 


11 1 til 


131 


176 

158 189 4 


Tr-rTTjvnTrp-rri-fTrrrp-n-rrr 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 


260 ' 280 


760920.D Fri May 18 13:30:12 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\12_15_10\760920.D 

KAO 

15 Dec 2010 16:18 

KAC 

20 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L, 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4,71 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


82 


Average of 4.675 to 4.792 min.: 760920.D\data.ms (-) 
182 


42 


i i i55 67 

(I- I in <> 

0 ! - ■ I U-.iuA_!- 


94 


m tz~> 40 

Abundance 

| 

| 

80 j 
60 

40 

20 


, 122 

135 ^82 166 

00 -Ll. i i 

T+-p J rT-r-t- 


198 


303 


•j ~ t "7 - T , T - yT 'T "r ~T~T' T ~T~ TT -j " 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


272 

I 214 244 260 I 288 

t-r-r-T » ‘|- 1 • r i • |-- y- T - -| r^TTT-yT-T--r-T-T'-r-T-TT-T-T-- 


341 

1 r i "r-' 1 1 1 

320 340 


82 


#29: COCAINE 


182 


42 


55 08 


m/z-> 


0 • i 1 ! • 

40 


94 




108 


122 


| 135 152 1f ? 6 


V 


'I 


198 


r-rVv*-##- 


"H” 


303 

272 | 

214 244 259 | 

• t -i i - j-ri-, r » r r r - r | - T i i'r r rrrr^ It 


r 


80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


760920,D 


Fri May 18 13:30:12 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2010\SYSTEM7\12_15_10\760933 .D 
KAC 

15 Dec 2010 19:02 

BLANK 

1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 760933.Dkfata.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


760933.D Fri May 18 13:30:29 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4 - 2010\SYSTEM7\12__15_10\760934 . D 
KAC 

15 Dec 2010 19:15 

COCAINE STD 

34 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 760934.D\data,ms 


4. 


■07 


2000000 

i 

1600000 

1000000 

500000: 

0 ~ '| n“ri| [ nr j-r i-T-i "]■ r -1 tt rnn-rrm t j l i l l | l i l l | l i ) l | i i i iTiirTyn-rryn rvj ri i ■ i ' |' -t i i < | t i r p 

Tims-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 707 

2239234 

100.00 

100.00 


760934.D Fri May 18 13:30:32 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F:\Q4-2010 \SYSTEM7 \12_15_10\ 7 6 0 9 3 4 , D 
KAC 

15 Dec 2010 19:15 

COCAINE STD 

34 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKfl RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4,71 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 


122 


m/z--> 


Abundance 



Average of 4.675 to 4.866 min,: 760934.D\dala.ms (-) 
182 


152 


Fll.ht, A 135 X A I 214 230 244 258 

V-l-T ArV ry-tlTVi : 7 1—S — I i'i 1 I -f—t- I 1 r'rr* -- 


198 


272 


303 


“] > - T't -1-T '——t—I-I —T 


2S9 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#29; COCAINE 


182 


355 
"T' T ' T 1 1 I 


198 


, J 135 !? 2 166 J | 

■ — - - --- ■ ill 1 i i 1 i i ■ , • , , ■ , 


214 


244 259 


272 


303 


TTTTTTTTf | I I 1 J j I 1 I 1 | > I fTl l T”I rTTTj t~ ' T' 1 “T '| “T ' I'T" 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


760934.D Fri May 18 13:30:33 2012 


Page 2 
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